Spannungsformeln nach Bertrand u. a.                     1QI
Also ganz constant ist A. nicht, die Grosse wachst vielmehr bis etwa 115°, um dann abzunehmen; aber als nahezu constant darf sie gelten, die grossten Abweichungen vom Mittelwertn betragen nur + 0,054 bezw. — 0,034. Nun lasst Bertrand an der schon oft citirten Form el fiir die Verdampfungswarme das v% fort, nirnmt fur r eine lineare Abhangigkeit von der Temperatur an, gemass Regnault
r — 800 — 0,705 » und bekommt wegen
v = ^~ (» + 127) ~ Q'705 ^
. ~p d& ~ AT(& -f 127) 2,476'
woraus sich schliesslich ergiebt
^               #79,714
10>                                    $ = P (#   _|_   127)88,635
und mit dem Werth p = 760 fiir ft = 373 log P = 34,21083.
Das ist die Formel, auf welche schon Bd. I, S. 450 hingewiesen war. Dort ist auch gezeigt, dass mit den (von den obigen abweichenden) Constanten von Cailletet und Colardeau in der That fiir Wasser-dampf eine vorziigliche Uebereinstimmung bis zu 375° C. sich ergiebt. Bertrand hat seine Formel mannigfach abgeandert. Fur einige Substanzen lautet sie
16)                                                p = P&n,
und es ist
fiir Kohlensaure      .    .    .    .    .    n =    7,50
fiir Alkohol   .......    n = 17,20
fur Quecksilber       .    .    .    .    .    n = 13,35.
Fiir andere wieder setzt er
/# _[_ a\ n
17)                            , = p (_£._),
und er macht darauf aufmerksam, wie verschiedene Werthe man den Constanten geben kann, ohne die Uebereinstimmung mit der Er-fahrung allzusehr zu gefabrden. So priift er obige Formel mit nicht weniger als fiinf Constantensystemen, wobei die wichtigste Constante n zwischen 42 und 100 schwankt. Hier sind wir schon mitten in das System der Interpolationsformeln gelangt, und in der That stimmt die letzte Formel mit einer von Antoine1) aufgestellten solchen Formel uberein.
l) Compt. rend. Ed. 107 (1888), S. 681. Weinsteia, Thermodynamik.   II.rand dagegen giebt hierfur + 3,8807, also nicht einmal im Zeichen ubereinstimrnend. Ueberhaupt haben wir
